Jan Kanty Kohn 


lekarz miejski i kawaler złotego krzyża zasługi 


w 76 roku życia, po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 13 Maja 1887 roku. 


W ciężkim żalu pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 'na wyprowadzenie 


zwłok w Niedzielę dnia 15 b. m. o godzinie popołudniu na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


edprawi się w kościele parafialnym w Oświęcimiu w Poniedziałek dnia 16 b. m. o godz. 8 rano. 


W drukarni Związkowej w Krakowie ul. św. Jana. 
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